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ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ 


СТОЙКИ РЕЗЬБОВЫЕ ОСТ 4Г 0.8І2.00МІ 

ЗАПРЕССОВЫВАЕШЕ Взамен ОСТ 4Г 0.812. ООТ 

Технические условия Редакция І-7І 

Директивным письмом организации от 24.12.81 0І7-.І07Д/І4І9 

срок действия установлен с 01.01.83 до 01.01.88. 

Несоблцдение стандарта преследуется по закону 

Настоящий стандарт распространяется на эапрессовываеіше резь- 
бовне стойки диаметром резьбы от М2 до М4 с замковым пазом для кре- 
оле нив. 

Стойки предназначены для установки на панелях» шасси и других 
деталях из алюминиевых сплавов, латуни и стали (например» АМц, ДІб, 
Л63» стали 10» 20» 35) и других металлов и сплавов, которые при про- 
чдости от 18 до 50 кгс/ім^ обладают достаточной пластичностью. 

Увед * ігіиімі " цаиель * рцсичиіаи на ів іл нагр у вия» кот о ры е дп і 

ТПІППІ^І ттш»щ О П пп — . 

ГО СТ -^ 7 6»' 70. 

Размеры отверстий ж толщина панелей для установки стоек п|ш- 
вадены в рекомендуемом приложении I. 

Примеры установки стоек на панели приведены в рекомендуемом 
приложении 2. 

Стандарт может применяться как при разработке конструкторской 
документации, так и при изготовлении стоек, так как в нем приведе- 
ны все размеры и другие данные, необходимые для изготовления и кон- 
троля. 

Сведения о прочности узлов "стойка-панель" приведены в спра- 
вочном приложении 3. 

Примеры применения стоек приведены в справочном приложонии 4. 

Ограничение применяемости стоек проводится предприятиями в 
графе "Применяемость" табл. 2» 3 и 4 знаками ограничения по 
- О ОТ АГ_Д.(ХЮлДОР/ - ^ 

Таблица щлатѳнѳкся аапрѳссовуваемых стоек — — 

по ОСТ 4Г 0.8І2.0СІ-ѲІ взамен ОСТ 4Г С 812 001. рѳл. І-7І ' ' ' — 

ігояэѳдена в справочном приложении За" ' воспреіюна 
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I. КОНСТРУШЩ И РАЗМЕРЫ 

1.1. По конструкции стойки разделяются на три типа (табл.І): ): 

тип I - со сквозншл отверстием; 

тип II - с одним глухил! отверстием; 

тип Ш - с двуш глухими отверстиями. іт- 

1.2. Конструкпдя. размеры к масса стоек тіша I должны соот- 
ветствовать указанным на черт. I и в табл. 2. ^т- 

1.3. Конструкция, разглеры и ?дасса стоек типа П долхзш соот- 
ветствовать указанным на черт. 2 и в табл. 3. ^ 

І.За. Конструкішя, разглеры и масса стоек типа ГТІ дситш со- _ 
ответствовать указанным на черт. 3 и в табл. За. 
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От М2 до М4 



ост 4Г О. 



Черт. 
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0,50 
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гост г(т-7^ 



Размеры в мм 






























































Прододжешае табл. 
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: (б) Нов, 


Черт. 




. Размѳр до рифления. 

. Ііопускаѳтся прорыв при нарезании резьбы М2, 5 в стойках длиной ъ^І2 ш. 
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1,4. Материал и покрытие стоек должны соответствовать указан- 
ным в тайі. 4 . 


Покштие 


Марка 

матери- 

ала 


Таблица 


Обозначение 
(общее) ма- 
териатіа и 
покрытия 


Сталь 

ЗОХГСА 





примечания: 

1. В технически обоснованных случаях при запрессовке стоак в 
глатериал гларки АГЛІІ допускается замена стата ЗОХГСА на сталь 45. 

2. Для стоек, обрабатываемых на станках-автоматах, допуска- 
ется замена стали ЗОХП^А на сталь 25ХІЗН2. 

1.5. Термообработка: калитъ в без окислительной среде до 
твердости 28-,-34КВСэ (допускается закалка в заготовках) - 

1.6* Пример условного обозначения и записи в тѳхни'яской до- 
кументации стойки типа I. диаметром резьбы (і=2 мм, с полем допус- 
ка резьбы 6Н, длиной Ь=І0 мм, класса прочности 12 из стали ЗОХГСА 
с цинковым поі^яігиѳм толщиной 3 М 1 ПЛ, хроматиро ванным: 

стойка М2-6НХІ0-І2- ХХГСА.ОІЗ ОСТ 4Г С.8І2.00І-8І 
То же. стойки типа II, с кадмиевым ішкрыгиѳм толщиной 3 мкм, хро- 
махированным: 

ГФпйка тт М9.^№гтп,тт-апшт&,023 ОСТ 4Г 0.^2.001-81 
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То хе, мя. стойки типа I, с диаметром резьбы й = 2 мм, с по- 
лем допуска 6Н, длиной стойки ^ = 8 мм, класса прочности 8, из 
стали 45, с цинковым покры^ш ^хроматировавиѳм толщиной 3 мкм: 
Стойка М2-6Н X 8.8г!Щ^^(КТ 4Г 0.8Г2. 001-81 
1.7. В техничесіип требованиях сборочных чертежей должно 
быть введено указание о запрессовке стоек по пршеру: 

Стойку поз.... запрессовать по ОСТ 4Г 0.812. 001-81. 


2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБСВЛНИЯ 


2.1. стойки должны изготавливаться в соответствии с треб^- 





В технически обоснованных случаях с разрешения отдела стандар- 
тизации предприятия допускается прш.тенение других стандартизованных 
полей допусков. 

2.3. В местах сопряжения одной поверхности с другой под прямым 
углом допускаются закругления или ^ски до 0,1 мм. 

2.4. Твердость каждой партіш стоек, одновременно подвергнітих 
термообработке, должна быть подтверждена образцом-"свидетелем". 

2.5. Гальваническое покрытие стоек должно быть без позреждеішй, 
вздутий и соответствовать требованияьт ГОСТ 9. 301-5®^ ^6*^ 

2.6. Водородная хрупкость стоек, возникающая в процессе нане- 
сения гальванического покрытия, должна быть снята в соответствии с 
сот 4Г 0.С№ Г .О?0. ОС-7> ■ІО'У, 

Ф 

3. ПРАВИЛА ПРИМНИ 


3.1. Проверку размеров щ>оизводят: 

при изготовлении стоек на токарных станках - у 100 % стоек; 

при изготовлении на токарных автоматах - у 10 ^ стоек от каж- 
дой партии, но не более 100 шт.; при обнаружении брака контролю 
подвергается вся партия. 

3.2. Твердость стоек после термообработки проверяется по об- 
раацам-*свидетеляи"от каждой партии; щ)и отклонении от заданной 
твердости стойки возвращаются на повторную теімообработку со ста- 
ршій образцами-"свидетелямг**. 

3.3. Внешнему осмотру после покрытия подвергается 100 % стоек. 





ОСЯ 4Г 0.8І2.0(Н-€І стр. П 


4. МАРШШСІ. ЛІШЗВК&, 
ТРАВСПСРІИРШАБИЕ И ХРАНЕНИЕ 


ся в соот- ф 

Упаковка должна быть плотной, не допускапцей перемещения сто-^ 


4.1. Маркировка н упаковка стоек 
ветстваи с требованиями ГОСТ 18160-72 » 


9 , 019 - 

іковкн по в бт 4Г О^УОіСЮОѴ назна- 


ек внутри тары при транспортировав^ 

4.2. Вариант внутренней упаковки 
тается потребителем по договоренности с предприятиѳів-изготовителегл- 

ГіііІІіін ііішіяіііі ІІІІІІ іінікіііил I II іііиіі і іііііі II ПIфIм|■^I■^IIIIIIIIIII^III~п^ 

' іигу в о ГООТ 0В0 »7 9. 

ГТромежттга^ шубках эашшишгся гофрированным картоном по 
ГОСТ 7376-^^^иш ®гим аналогичным по назначению материалом. 

4.3. При транспортировании внутренняя тара должна размещаться 

в деревянные ящики согласно ГОСТ 299І“26^^Промв2утки между короб- 
ками или пакетами ящика згшолняют гофрированным карто- 

ном по ГОСТ 7376-^^Г, сухйі древесной стружкой или другим аналогич- 
ным по назначению материалом. 

4.4. Упаховаввые стойки должны храниться в складских помеще- 
ниях при тевшѳратуре от 5 до 30 ®С, при относительной влажности 
воздуха не более 85 ^ и при отсутствии в окруиашем воздухе кис- 
лотных и других агрессивных примесей. 

4.5. Упакованные стойки мохно перевозить любым видом тран- 
спорта при условии защиты тары от прямого воздействия атмосферных 
осадков. 




(3 


5. ГАРАНТИИ ѴЕзготсштаія 

5.1. Изготовитель должен гарантировать соответствие стоек 
требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем усло- 
вий применения, хранения и транспортирования, установленных стан- 
дартом. 

Гарантийный срок устанавливается Ц лет со дня принятия стоек 
техническим контролером предприятия-изготовителя. 
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ПШГОЖЕІШЕ I 
рекомендуемое 

РАЗМЕРЫ ОТВЕРСТИЙ И ТОШЩНА ПАНЕЛЕЙ 
ДЛЯ УСТАНОВКИ СТОЕК 



Края отверстий не притуплять и фаски не делать 


мм 


Резьба 

Л 

8я1< п 

стойки 

(НІІ) 

К2 

■■ 


иг .5 


1,5 

ИЗ 

■Н 


И4 

6.0 

2.0 











УСТАНОВКА СТОЕК НА ПАНЕЛИ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Рекомендуемое 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Справочное 

‘СВЕДЕНИЯ О ПРОЧНОСТИ УЗЛА "СТОйКА-ПАНЕЛЬ” 

Результаты испытаний на прочность увла "стойка-панель" 
под нагрз’зкой 



! Іівшшадьвое 


усилие 
разрушения 
панелей 
из АМи. кгс 



резьба 

стойки 
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За 

Справочное 

ТАБЛИЦА ПВИЕНЕНИЯ ЗАПРЕССОВЫВАЙШ 
СТОЭС ПО ОСТ 4Г 0.ѲГ2. 001-81 
ВЗАИЕК ОСТ 4Г 0.812. 001, рѳд. І-7І 


Одевтчпоіе по 

Обознаяапв по 1 

ОСТ 4Г 0,8Г2.0С!Т-вІ 

ост 4Г 0.8І2.0Ш 

рвд. І-7І 

ОСТ 4Г 0.8І2.00Г-8І 

ОСТ 4Г 0.8І2.0СІ ^ 
рѳд. І-7І 

СтиЯш твпа I 

ТУЮ ТА -П ‘ПТГРЯ л*? 

178.121.300 

178.121.301 

1 

ІЙЛ ѵТП Т9 •ѴТПТ'Л п? ! 

ГРЯ. Т9Т Л» 

глг . . .л4. 12 , хта.. 01 . . . 

М4. . .ХГ0.І2.3ОІГОА.ОІ. , . 

ГР8.І2І.347 

Я2...Хб.І2.3аПСА.02... 

1 ГР8.І2І Л>2 

М4...хХ2.і2.3СІГГА.СГс. * 

ГР8.І2Т.348 

'Л2. . .Х6.і2-ЗСШТ:А.0і- .. 

' 178.121.303 

М4...ХІ2.І2.303СГСА.0І /. 

Т78. 121.34? 

М2. ..ХѲ.І2.3СЯГСА.02. . . 

ГР8.І2І.304 

М4. ..ХІ6.І2.3СІХГСА.0г. . . 

ТТѲ.І2І.35С 

Ж. . .Х8,І2.3СтСА.0І. . . 

і ГР8.І2І.Э05 

44. . .ХІ6.І2.303СГ0А.РІ. . - 

І78.І2І.35І 

М2. ..хіо.іг.зохгсА.ог.. . 

ГР8.І2І.Э06 

М4...Х20.12.30ГГСА... - 

- 

М2. ..ХІО.І2.30ІГСА.0І. . . 

ТР8.І2І.307 

?Л4..,хЗО.І2.ЖШ;А... 

1 

Ж...ХІ2.І2.ХІГСА... - 

- 

Стойки типа III 1 


М2...Х20.І2.30ХГСА... 1 

- 

М2. ..ХІ2.І2.30ТГСА.02. . . 1 

Т7Ѳ.І2І.Хе 

.в.5...х4.І2.3РЛСА.02... 

ГР8.І2І.Л4 

?42. . .ХІ2.І2.30ХГСА.0І. . . 1 

І78.І2І.309 

Ж,5-..х4.І2.Хта.СІ... 

Т78.І2І.ЗІ5 

Ж. . .ХІ6.І2.3(тСА.02. . . I 

ГР8.І2Г.ЗІС 

Я2.5. . .Х6.І2.30ГГСА.02. . . 

ГРЭ.І2І.ЗІБ 

!42. . .ХІ6. 12 . золе А.СП . . . ! 

І78.І2І.ЗП 

.‘.2 ,5 . . . Х&. 12 . ЗтГЕІ . 01 . . . 

1 Г7в.І2І-Й7 

М2. ..х20.і2.30ПТ;А.02. . . 

Т78-І2І.ЗІ2 

Ж.5. . .хвЛ2.3ГОЗГА.02. . . 

грв.т.318 

М2. ..Х20.І2.ЯИІСА.0І. . . 

ГР0.І2І.ЗІЗ 

М2.5. .-х8.І2ЛСШГА,0І.,. 

гге.ш,зір 

Ж. 5., .хіг.іг.эохіСА.аг. . , 

І78-І2І.322 

М2.5. . ^СГО- І2,ЗС!ЗСГСА,02.- . 

тт*.аі.зго 

Н2.5.. .ХІ2-12.3СПСГСА.0І., - 

178.121,323 

Ж.5. ..ХГО.І2-30ІГПА.0І.., 

тл2і.згі 

Й2 . 5. . . ХІ6. 12,ЗаГГСА.02. . . 

І78.ІЛ.324 

М2,5..,Хіг.І2.30ХІСА... - 

- 

М2.5. . .ХІ6. І2.Э0ХГСА.ЭІ . . . 

Т7Ѳ.І2І.325 

мг,5. . ,ха].і2,зозцсА,. . 

- 

«8 .5. . .120.12. 30ПСА.02. . . 

ГР8.Г2І.326 

ж, . .х4.і2.ЭОХША.Ог. . . 

1^X21.328 

«2 .5. . .т2О.іг.Э0ПГА.(ЗГ. . . ' 

ХТе.121.327 

аз,.^е*,і2.эагеА.оі... 

іте.121-329 

- 

І5В.І2Г.336 

мз...хб.іг.эстѵіі ,02 і 

ГРВ.ОІ.ЗЭО 

- 

ГРѲ.121.337 

из . , ,хвла. аохгсА . си . . . 

ш.хгх.азг 

М3, - .хіб.і2-згтсА,ог. . , 

І78.Ш.ЗЗВ 

М3. ..хВ.І2.307ІТ:А.02, . . 

т.хгс.заг 

М3. ..яб.іг.зозаоА.оі. . , 

Т78.І2І.339 

ж. . .Х8. Х2.ЭШСІСА.0І . . . 

ГВв.Ш.333 1 

М3. . .хго.іг.захюА.аг. . . 

ГР8.Ш.34С 

аз. ^хЮ.І2.30ГГОІ.02.. . 

І78.Ш.334 

МЗ...Х20.І2.3СЗСГСА.0І.. . 

І78.І2І-34І 

М3. . .аоо.іг.эахісА.аі.. . 

ГР8.Ш.335 

М4. . .Х20.12.3аХГСА.02. . . 

ітеЛ2Г.352 

мз...хгг.і2.зат:А... - 

- 

М4. . .хго.іг.зшгсА.оі. . , 

ГРВ.І2І.353 і 

аз..*хго.і2.заш:А... 

- 

М4. . .х25,І2.3(тТ7А.02... 

І78.І2І.354 1 

М4. . .Хб.І2.30ХГСА.Ог.. . 

ГР8.Ш.Э4г 

М4. і .Х25. 12.атПА.0І . . . 

Х21 . 355 1 

мА...хв.і2.захіт;А.аі... 

І78.12Г.343 

М4. ..130.І2.3СЯСГОА.02. . . 

І78.І2І.356 І 

М4. . .х8.Х2.зош:А.ог. . . 
М4. . .х8.І2.ЭаХГСА.0І. . . 

ТР8.І2І.344 
і ГР8.І21.345 

М4. . .Х30.І2.3ОША.0І.. . 

ГР8.Г2І.357 ! 

І 


Ков. 








8 б й в в 6 8 5 й 5 я !5 й ,15 .й й .й й В й б й й й й й Й й й й 


Сѵр.. 146 ОСТ 4Г О. ѲІ2. 001-81 


Обозначение по 


0<5огвачѳниѳ по 


ОСТ 4Г 0.812. 00Г-8І 


Стойки тип II 
.І8.І2.30ХГСА.02... 
.ха.І2.30ХГСА.0Т„. 
.хіО.І2.ЭОШ:А.02... 
.ТІО І2.30ХГСА.0І. . 
.ІІ2.Г2..30ХГСД.02... 
.ХІ2Л2. ЗОШГА.ОІ... 
.ХІ6.Г2.30ХГСА.02... 
.ХІ6.І2.30ХГСА,0І.„ 
.Х20.І2.30ХГСА.02,.. 
.Х20.І2.30ХГСА.ОІ... 

1.. .х8. 12.30ХГСА.02... 

5.. .х8.і2.3СШ:А.0і... 

5.. .ХІ0Л2.3СХГСА.02... 

5.. .110.12.3.ХГСА.0І... 

5.. .хігЛ2.Э0ХГСА.02... 

5.. .112.г.30ХГСА.0І... 
5._хІ6Л2.ХЗГСА.02.,. 

5.. 116.2.эот:А.оі... 

5.. .х20.І2.30т:А.02... 
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